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Beachtet man, dass die Formel nur eine Constante hat, und dass diese offenbar nur aus einer Beobachtung ermittelt ist, so muss die Uebereinstimmung als eine recht gute bezeichnet werden.
IndessenbemerkteWinkelmann, dass diese Uebereinstimmung ftir grossere Drucke nicht mehr in ausreichendein Maasse vorhanden 1st. Er hat die Formel deshalb zunachst dahin abgeandert, dass er fiir Wasser 21)                           t = 200 [6 (n + l)*]fc?n — 100
setzte, welche Formel bei Wasser bis fast zu 23 Atmospharen Druck gute Dienste leistet; sie enthalt allerdings schon zwei Constanten. Dann aber glaubte er physikalisch leichter zu deutende Formeln zu erhalten, wenn er in der Dtihring'schen Formel log I ersetzte durch
A -r-t woselbst dn die Dichte des Dampfes bei dem Drucke n und d die ci>
normale Dichte sein sollte.    Fiir Wasser wiirde die Formel lauten

— 100
22)                                  t = 200 v
die Ermittelung von dn bereitet grosse Schwierigkeiten. Winkelmann nimmt unterhalb von 50° C. die Dichte des Wasser darnpfes constant gleich der Normaldichte 0,623 an, oberhalb 50° berechnet er sie aus der Formel fiir die Verdampfungswarme unter Zugrundelegung der Regnault' schen Zahlen fur die Verdampfungswarme und die Spannungscurve. So gelangt er zu folgenden Ergebnissen fiir Wasser, indem A = 0,135 11 gesetzt wird:
p Atmosph.	dn	*		Differenz
		fteobacktet «0.	berechnet «>0.	
i/ /128	0,623	3,61	3,77	— 0,16
y*	0,623	13,95	13,97	— 0,02
i/82 '	0,623	25,14	25,17	— 0,03
IA.	0,623	37,31	37,46	— 0,15
l/8	0,623	50,64	50,90	— 0,26
l/4	0,6278	65,36	65,57	— 0,21
y.	0,6336	81,71	81,83	— 0,12
i	0,6402	100,00	100,00	± 0,00
2	0,6484	120,60	120,49	+ 0,11
3	0,6540	133,91	133,76	+ 0,15
4	0,6586	144,00	147,83	+ 0,17
5	0,6624	152,22	152,08	+ 0,14
!  6	0,6659	159,22	159,11	4- 0,11
7	0,6690	165,34	165,30	+ 0,04
: 8	0,6717	170,81	170,81	± 0,00
9	0,6743	175,77	175,86	— 0,09
10	0,6767	180,31	180,48	— 0,17
